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ALOJZY RAFAL ESTREIGIER, 


Dr. Fil., Med. i Chir., wystuzony Profesor i byly Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były Senator, 


Członek Towarzystwa Nauk. Krakowskiego, Towarzystw Pragskiego i Londyńskiego i t, d. 
w dniu 1 Sierpnia 1852 o godzinie 9 z rana, opatrzony SS. Sakramentami rozstał się z tym światem. 


Pozostała żona wraz z dziećmi i rodziną zapraszają Przyjaciół zmarłego i Znajomych, na wyprowa- 
dzenie zwłok na smętarz w dniu 3 Sierpnia r. b. o godzinie 5 po południu, zaś we Środę w dniu 4 t. m. 


ir. o godzinie 10 z rana na żałobne nabożeństwo w kościele Sw. Anny odprawić się mające. 
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